Deatscher Bundestag 
1. Wahlperiode 
1949 


Drudesache Nr. 2255 


Antrag 

der FrakHonen der CDU/CSU, FDP, DP und Z 


Der Bundestag wolle beschließen: 

Entwurf eines Gesetzes 


zur Anpassung der Fach arztordnung für die deutschen 
Ärzte an die Fortschritte der medizinischen 
Wissenschaft und Praxis 


Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

Die in dem Deutschen Ärztetag vereinigten Vertreter der Landes- 
ärzteschaften des Bundesgebietes werden ermächtigt, die Facharzt- 
ordnung in der Berufsordnung für deutsche Arzte vom 5. November 
1937 (Deutsches Ärzteblatt S. 1031) den heutigen Verhältnissen 
anzupassen. 

§ 2 

Beschlüsse nach § 1 bedürfen der Genehmigung des Bundesministers 
des Innern. 


§ 3 


Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft. 


Bonn, den 17. Mai 1951 

Sdiröter und Fraktion 
Euler und Fraktion 
Dr. von Merkatz und Fraktion 
Frau Wessel und Fraktion 
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